Albrecht. 


Kommunikationstechnik aus Norddeutschland 


X-17 


Kehlkopfmikrofon/Ohrhörer 


Das X-17 ist eine Kehlkopfmikrofon/Ohrhörer-Kombination für alle auf dem Markt befindlichen LPD- 
und Handfunkgeräte, wie z.B. ALBRECHT Sporty, Sporty Family, AE 2980, AE 102 usw. 
Das Mikrofon ist unauffällig und läßt sich gut an Orten mit hohem Geräuschpegel betreiben, da die 
Schallabnahme direkt am Kehlkopf erfolgt und somit der Außenschall abgeschirmt wird. 
Der Anschluß erfolgt über 2,5mm/3,5mm-Klinkenstecker nach STANDARD/ICOM-Norm. 


Bedienung 

Schließen Sie das X-17 an Ihr Funkgerät an und legen Sie den Metallbügel so um Ihren Hals, daß 
sich das Mikrofon auf oder etwas seitlich von Ihrem Kehlkopf befindet. Das Tragen des X-17 kann zu 
Anfang etwas ungewohnt sein, aber nach kurzer Zeit werden Sie sich daran gewöhnen. 

Stecken Sie anschließend den Ohrhörer in Ihre Ohrmuschel. 

Die Sende-/Empfangsumschaltung erfolgt mit der PTT-Taste auf der Anschlußbox. Eine beiliegende 
externe PTT-Taste, die Sie mit Klettband z.B. an einem Finger befestigen können, kann bei Bedarf 
an die Anschlußbox angeschlossen werden. 


Dieses Mikrofon ist nach den europäischen EMV Standards ETS 300 680, ETS 300 683 und ETS 300 
684 für CB-, LPD und Amateurfunkzwecke hergestellt und erfüllt somit die Bedingungen der EU- 
Direktive 89/336/EWG und des EMV-Gesetzes v. 9.11.1992 in der Fassung vom 30.8.1996, sofern es 
bestimmungsgemäß benutzt wird. Dabei ist gegebenenfalls zu beachten, daß das Mikrofon nur direkt 
an Funkgeräte oder an abgeschirmte Leitungen von maximal 3 m Länge angeschlossen werden darf. 
Albrecht Electronic übernimmt keine Haftung für Schäden und Folgeschäden, die durch 
unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes entstanden sind. 
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